جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
ل رمز المدرسة : 1170 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة الم لد 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية نج الا راح ارط ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة فراشة السلام الاساسية الاهلية 


1| 1 | أياد مالك جاسم محمد || 50 | 44 | 34 | 50 | ممل | 0 
2 | 1421911170002 | حسين عقيل متعب عليوي | 50 | 50 | 32 | 8 | مل | 00 
3 | 1421911170003 | حسين وليد كريم فاضل | 50 | 29 | 0 | 22 

4 | 1421911170005 | علي محسن هادي كريم 0000000 | 52 | 52 | 68 | 50 | ناججم | 27 
_ 5 | 1421911170006 | مؤمل عادل متعب عليوي 0000 | 50 | 42 | 54 | 55 | ممل | 0 
6 | 1421911170007 | مجتبى عصام متعب عليوي 000 | 57 | 42 | 50 | 64 | مل | 0 
7 1421911170008 | محمد باقر قراس عواد 0 | 50 | 57 | 58 | 56 | نجج | 221 
8 | 1421911170009 | محمد بشير حسن عوده ___| 59 | 63 | 65 | 63 | ناججم | 20 
9| 1170010 | محمدعلي عبد جازع || 50 | 4 | 52 | 50 | ممل | 0 
10 | 911170011 _| مرتضى عباس مظلوم أبريج_ 00 | 50 | 33 | 37 | 53 | مسل | 00 
1 | 91170012 _| مصطفى منير كامل محمد 00000 | 42 | 27 | 25 | 44 


نسبةالنجاح 0( سا 


_ رثن | _اتاجعين _|_امعلون | لصون | اتسبة موا 



















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


